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12926 10.4 0.7 1.2 4.5 1.1 17.5 -157.8 -160.2 -0.01 


Ee 10.4 0.7 1.2 4,5 1.1 17.6 -156.7 -156.2 -0.01 
Or 10.5 0.7 1.2 4.6 1.0 17.7 -153.7 -145.9 -0.01 
ee 10.6 0.7 1.1 4,7 1.0 17.8 -150.3 -136.1 -0.01 
E 10.7 0.7 1.1 4,8 1.0 17.9 -147.1 -126.8 -0.01 
EC 10.7 0.7 1.0 4.8 0.9 17,9 -143.6 -118.1 -0.01 
12000 10.8 0.7 1.0 4,9 0.9 18.0 -140.0 -109.9 -0.01 
oo: 10.8 0.7 0.9 4,9 0.9 18.1 -136.2 -102.2 -0.01 
ree 10.8 0.7 0.9 5.0 0.9 18,2 -132.3 -95.0 -0.01 
Ee 10.8 0.7 0.9 5.0 0.9 18.2 -128.3 -88.3 -0.01 
EE 10.8 0.7 0.8 5.0 0.9 18.3 -124.2 -82.0 -0.01 
ናና 19.8 0.7 0.8 5.13 0.9 18.3 -120.1 -76.2 -0.01 
E 10.8 0.7 0.8 5.13 0.9 18.4 -115.8 -70.8 -0.01 
E 10.7 0.7 0.8 5.13 0.9 18.4 -111,4 -65.8 -0.01 
e 10.7 0.7 0.7 5.2 1.0 18.4 -106.9 -61.3 -0.01 
E 10.6 0.7 0.7 5.2 1.0 18.5 -102.4 -57.1 -0.01 
E 10.6 0.7 0.7 5.2 1.0 18.5 -97.8 -53.3 -0.01 
SE 10.5 0.7 0.7 5.2 1.1 18,5 -93.2 -49.9 -0.01 
T 10.4 0.7 0.6 5.2 1.1 18.5 -88.5 -46.8 -0.01 
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